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< Salud (/categorias/6-salud) 





Esquema de vacunación contra la COVID-19 


Si recibiste la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19, es necesario que completes tu 
protección según el esquema de vacunación contra el coronavirus. 


La frecuencia de la vacuna contra la COVID-19, se da de la siguiente manera: 


Mayores de 18 años 


Primera dosis Sinopharm: Día 0 

o Segunda dosis será Sinopharm: Día 21 

o Tercera dosis será AstraZeneca: 3 meses después de aplicada la segunda dosis 

Primera dosis Pfizer: Día 0 

o Segunda dosis será Pfizer: Día 21 

o Tercera dosis será AstraZeneca o Pfizer: 3 meses después de aplicada la segunda dosis. 
Primera dosis AstraZeneca: Día 0 


o Segunda dosis será AstraZeneca: Día 21 


o Tercera dosis será Pfizer: 3 meses después de aplicada la segunda dosis. 
Adolescentes de 12 a 17 años 
Primera dosis Pfizer: Día 0 


o Segunda dosis será Pfizer: Día 21 


o Tercera dosis será Pfizer: 3 meses después de aplicada la segunda dosis, solo si el 


adolescente tiene comorbilidades (https://www.gob.pe/14878). 


Niñas y niños de 5 a 11 años 


Primera dosis Pfizer pediátrica: Día 0 


o Segunda dosis será Pfizer pediátrica: Día 21 


o Tercera dosis: Hasta el momento no hay directiva sanitaria o protocolo que establezca una 


tercera dosis para este grupo etario. 


AN Importante 


o Si por algún motivo no pudiste vacunarte con tu segunda o tercera dosis según la 
fecha anotada en tu carnet de vacunación, puedes acudir al centro de vacunación 


(https://www.gob.pe/13334) más cercano para que te apliquen tu dosis pendiente. 


o Actualmente, en el Perú se aplican las vacunas de los laboratorios Pfizer, 


Sinopharm y AstraZeneca. 


Último cambio 10 marzo 2022 


